| JERZY BYSZEWSK 


INZYNIER ROLNIK 


przezywszy lat 70, po długiej a ciężkiej chorobie opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 15 października 1972 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi we czwartek dnia 19 bm. o godz. 14, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim żalu: 


RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 19 bm. o godz. 8.30 w kościele paraf. św. Szczepana. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH 
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